HIERONIMA KIERES 


w piętnastej wiośnie życia swego po dłusiej i dolegliwéj chorobie 
zasnęła w Bogu a. 24. Maja 1870 r. O godzinie 10. Z rana. 


W smutku pozostali rodzice po utracie ukochanćj córki, zapraszają Przyjaciół, i Znajomych ma wyprowadzenie 
zwłok z domu pod L. 79. przy ulicy S-go Filipa w dniu 26. b. m. t. j. we Czwartek o godzinie 5-téj po południu 


w prost na Cmentarz. 


Kraków. — W Drukarni Władysława Jaworskiego, 1870. 


